Z Sziberlów MARIA 


CEHAKOWA 


BYŁA NAUCZYCIELKA 
WDOWA PO Ś.P. JÓZEFIE, INŻ. GÓRNICZYM 


zmarła po długiej chorobie, 
opatrzona św. Sakramentami, dnia 21 kwietnia 1975 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione 
zostanie w piątek dnia 25 bm. o godzinie 7 w kaplicy 
Zakładu im. Helclów. 

Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowic- 
kim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w tym sa- 
mym dniu o godzinie 13.30, o czym zawiadamiają pogrą- 
żeni w głębokim żalu: 


RODZINA I GRONO PRZYJACIÓŁ. 


USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY 

STOLARZY I PRACOW. POGRZEBOWYCH D. Z. 3670/75 - 30 
Zakład Nr 1 

Kraków, płac Szczepański 2 — Teleror 


